URBAN H=RZLIL=S 
A 
URBANICO COMP 24 


699,00 €* 


Farbe sterlinggrau 


Rahmenformen 


Herren Trapez Zentralrohr 
28“ / 48, 53, 57, 61 28“ / 43, 48, 53, 57 28“ / 43, 48, 53 


Spezifikationen 

Rahmen Alumnium 6061 Griffe Ergo . 

Gabel Aluminium, starr TETT EEN Aluminium, verstellbar Artikel-Nummern 

Schaltung Shimano Alivio 24-Gang Sattel Selle Royal Shadow Räder Form RHcm Farbe Artikel 
Schalthebel Shimano Altus Sattelstütze Patent, Aluminium 28 Zoll Herren 48 sterlinggrau 26151248 
Kettenradgarnitur Shimano Acera Pedale Aluminium, Rutschfest 28 Zoll Herren 53 sterlinggrau 26151253 
Kette Shimano HG40 Scheinwerfer Busch & Müller AVY IQ, 30 Lux LED, mit Standlichtfunktion 28 Zoll Herren 57 sterlinggrau 26151257 
Bremshebel Shimano Rücklicht Busch & Müller Toplight Flat S Plus, mit Standlichtfunktion 28 Zoll Herren 61 sterlinggrau 26151261 
Bremsen Shimano Alivio, V-Brake Schutzbleche Curana, Aluminium 28 Zoll Trapez 43 sterlinggrau 26151443 
Bereifung Schwalbe SPICER 40-622, K-Guard Pannenschutz Gepäckträger l-Rack, Aluminium 28 Zoll Trapez 48 sterlinggrau 26151448 
Speichen Niro Ständer Ätran Stylo, Hinterbauständer 28 Zoll Trapez 53 sterlinggrau 26151453 
Felgen Ryde X-Star, Aluminium Schloss == 28 Zoll Trapez 57 sterlinggrau 26151457 
Nabe (vorne) Shimano Nabendynamo Gewicht XXX kg 28 Zoll Zentralrohr 43 sterlinggrau 26151643 
Nabe (hinten) Shimano 28 Zoll Zentralrohr 48 sterlinggrau 26151648 
Lenker Metro Comfort, Aluminium 28 Zoll Zentralrohr 53 sterlinggrau 26151653 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


